Meilleures applications de sonomètre sans publicité pour iPhone (comparatif 2026)
Comparatif des meilleures applications de mesure de décibels sans publicité pour iPhone. Découvrez lesquelles enregistrent les relevés dans la durée.
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Pourquoi la publicité gâche une application de sonomètre
Quand vous sortez votre iPhone pour mesurer un niveau sonore, la dernière chose que vous voulez, c'est une bannière publicitaire qui clignote à l'écran ou une fenêtre surgissante qui interrompt la mesure. Un relevé de niveau de bruit exige de la concentration, une position stable et un timing précis. La publicité détruit ces trois éléments. Pourtant, la plupart des applications de sonomètre gratuites de l'App Store en sont truffées. Dans ce comparatif, nous examinons les meilleures applications de mesure de décibels sans publicité pour iPhone en 2026, et nous expliquons ce qui distingue vraiment une application utile d'un gadget.
Que faut-il rechercher dans une application de sonomètre ?
Avant d'entrer dans le comparatif, il est utile de comprendre quelles fonctions comptent réellement. Une application de sonomètre basique affiche une mesure en direct depuis le microphone de votre iPhone, en dB ou en dBA. C'est le minimum. Les applications qui vous aident vraiment sont celles qui vont plus loin :
	L'enregistrement dans la durée — sauvegarder chaque mesure avec un horodatage afin de constituer un historique
	Le fonctionnement hors ligne — fonctionner sans connexion internet, ce qui compte dans un sous-sol, sur un site industriel ou en zone rurale
	L'absence de publicité — une interface épurée, sans encombrement visuel ni interruption sonore
	L'export ou le partage — la possibilité de partager vos données de bruit à des fins de preuve ou de réclamation
	La précision — utiliser le microphone de l'appareil de manière rigoureuse et afficher des mesures pondérées A (dBA) lorsque c'est pertinent

Application 1 : NoiseLedger — le meilleur choix pour l'enregistrement
NoiseLedger: dB Meter Log se démarque de toutes les autres applications de cette liste, car elle a été conçue dès le départ comme un enregistreur de bruit, et non comme un simple sonomètre en direct. Là où les autres applications vous montrent le niveau sonore de l'instant, NoiseLedger enregistre chaque mesure avec un horodatage et la conserve dans un journal local sur votre appareil.
C'est donc le choix idéal pour quiconque doit documenter le bruit dans la durée : un ouvrier du bâtiment qui suit son exposition quotidienne, un locataire qui constitue un dossier contre des voisins bruyants, ou un parent qui surveille le niveau sonore près de la chambre d'un bébé. Vous ouvrez l'application, vous appuyez pour enregistrer, et chaque relevé est sauvegardé avec la date et l'heure exactes. Aucun compte requis. Aucune connexion requise. Tout reste sur votre téléphone.
L'interface est épurée, concentrée sur l'essentiel et totalement dépourvue de publicité. Pas de bannières, pas d'interstitiels, pas d'invitations à regarder des vidéos récompensées. Vous obtenez une mesure claire, une liste d'enregistrements et la possibilité de consulter votre historique à tout moment.
Téléchargez NoiseLedger pour iPhone — gratuit sur l'App Store
Application 2 : Decibel X
Decibel X est l'une des applications de sonomètre en direct les plus soignées disponibles sur iPhone. Elle affiche un cadran d'aspect professionnel avec des relevés en dBA et en dBC, et intègre une fonction de maintien du pic. L'interface est nette et l'affichage en temps réel est réactif.
Cependant, Decibel X reste avant tout un sonomètre en direct. Elle ne tient pas de journal horodaté comme le fait NoiseLedger. Vous voyez le niveau actuel et le pic, mais il n'existe aucun historique consultable ultérieurement. Elle propose également une formule payante pour certaines fonctions, et la version gratuite comporte de la publicité.
Idéale pour : vérifier rapidement les niveaux actuels quand vous n'avez pas besoin de trace écrite.
Application 3 : Sound Level Meter Pro
Sound Level Meter Pro propose une interface simple, avec un affichage en forme de cadran indiquant les décibels en direct. Elle intègre un suivi de la moyenne et du pic pendant une session, ce qui est utile pour des mesures courtes. L'application est simple et fonctionnelle.
L'inconvénient, c'est que les données de session ne sont pas conservées sous forme de journal. Dès que vous fermez l'application, votre historique de mesures disparaît. Elle nécessite aussi une connexion internet pour certaines fonctions et affiche des publicités occasionnelles dans la version gratuite.
Idéale pour : des relevés ponctuels rapides dans un environnement calme.
Application 4 : NIOSH SLM
L'application NIOSH Sound Level Meter a été développée par l'Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail. Elle est gratuite, sans publicité et pensée spécifiquement pour la mesure du bruit professionnel. Elle utilise la pondération A (dBA) et affiche la moyenne pondérée dans le temps (TWA), un indicateur important pour la conformité OSHA.
NIOSH SLM excelle dans les contextes professionnels de santé au travail. Sa limite : elle ne conserve pas de journal de plusieurs sessions — elle est conçue pour des sessions de mesure isolées, avec prise de notes manuelle. Elle n'offre pas non plus d'historique persistant que l'on pourrait parcourir et comparer d'un jour à l'autre.
Idéale pour : les professionnels de la santé au travail qui ont besoin de mesures TWA.
Application 5 : Too Noisy Pro
Too Noisy Pro est conçue pour la salle de classe : elle affiche un indicateur visuel dont la couleur change selon le niveau de bruit. C'est ludique et motivant pour les enseignants, mais ce n'est pas un véritable outil de mesure. Les relevés ne sont pas enregistrés, l'affichage en dB est simplifié, et l'objectif est la gestion du comportement plutôt que la documentation précise du bruit.
Idéale pour : les enseignants qui gèrent le bruit en classe, pas pour une mesure ou un enregistrement sérieux.
La différence essentielle : sonomètre en direct ou enregistreur de bruit
Après avoir comparé ces cinq applications, la distinction la plus importante sépare celles qui affichent la mesure du moment de celles qui constituent une trace. Les cinq savent afficher un niveau en dB en direct. Seule NoiseLedger vous fournit un journal horodaté qui persiste d'une session à l'autre et fonctionne entièrement hors ligne.
Si vous avez déjà tenté de décrire un problème de bruit — à un propriétaire, à un service des ressources humaines, à un syndic, ou même à vous-même — vous savez combien il est difficile de s'en remettre à la mémoire. « C'était bruyant mardi soir » n'est pas une preuve. Un journal indiquant 78 dB à 23 h 04 un mardi, 81 dB à 23 h 47 un mercredi et 85 dB à 22 h 58 un vendredi, c'est un schéma récurrent. Cela, c'est une preuve documentée.
L'accès hors ligne : pourquoi c'est important
De nombreuses applications de sonomètre exigent une connexion internet pour afficher des publicités, synchroniser des données dans le cloud ou charger des ressources. Cela pose un vrai problème lorsque vous devez mesurer le bruit dans un endroit mal couvert : un appartement en sous-sol, un atelier d'usine, un parking souterrain ou une zone rurale.
NoiseLedger fonctionne entièrement hors ligne. Toutes les données sont stockées localement sur votre iPhone. Vous pouvez mesurer le bruit, consulter votre journal et constituer votre dossier sans aucune dépendance au réseau. Ce n'est pas un détail de confort : pour certains utilisateurs, c'est la seule raison pour laquelle une application donnée est réellement utilisable dans leur situation.
À qui s'adresse NoiseLedger
NoiseLedger est le bon choix si l'un de ces cas vous correspond :
	Vous documentez le bruit d'un voisin, d'un commerce voisin ou d'un chantier
	Vous travaillez dans un environnement bruyant et voulez suivre votre exposition quotidienne
	Vous souhaitez surveiller les niveaux sonores d'un lieu précis pendant plusieurs jours ou semaines
	Vous avez besoin d'une application qui fonctionne hors ligne, sans publicité et sans compte
	Vous voulez une interface épurée et focalisée, qui ne gêne pas votre mesure

C'est la fonction d'enregistrement qui la rend véritablement utile plutôt qu'un énième sonomètre gadget. Elle transforme votre iPhone, simple afficheur en direct, en un véritable instrument de mesure doté d'un historique.
Essayez NoiseLedger gratuitement sur iPhone — sans publicité ni compte
Verdict final
La plupart des applications de sonomètre pour iPhone sont des mesureurs en direct interchangeables et truffés de publicité. NoiseLedger appartient à une autre catégorie, parce qu'elle enregistre vos relevés dans la durée, fonctionne hors ligne et garde vos données privées sur votre appareil. Si vous avez besoin de plus qu'une mesure instantanée — si vous avez besoin d'une trace —, c'est la seule application de cette liste conçue pour cela.
NIOSH SLM constitue un solide deuxième choix pour les contextes de santé au travail, et Decibel X convient très bien aux vérifications rapides. Mais pour quiconque doit constituer un historique de bruit sur iPhone sans publicité qui interrompt la démarche, NoiseLedger est la recommandation évidente.
Téléchargez NoiseLedger pour iPhone dès maintenant
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